Tabella delle tension! e delle correnti del TFM - 121 


CIRCUITO STAMPATO della SEZIONE A.F. del TFM - 121 




i numeri al piede dei valori di tensione stanno ad indicare 
la portata del voltmetro usato per eseguire la misura. 
Resistenza interna del voltmetro = 20.000 £1/V. 

Tensione della batteria: 6,3 V (valore di una batteria nuova). 
La corrente venne calcolata in base alia caduta di tensione 
ai capi della resistenza di emettitore. 




